== 


| ANTONI sas KORCZYŃSKI 


emer, Radca Sadu Krajowego Wyższego, 


opatrzony św. Sakramentami, zmarł w dniu 14 Listopada 1886 roku, licząc lat /4. 


Pozostały syn wraz z synową i wnukami zapraszają na pogrzeb, który odbędzie się we Wtorek dnia 16 Listopada o godzinie CIE] 
po południu, z domu pod L. go przy ulicy Szpitalnej, wprost na cmentarz, oraz na 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


które odprawione zostanie w kościele św. Krzyża w Piątek, dnia 19 Listopada r. b., 0 godzinie 10 przed południem. 


